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Naturboden LederFloor Design/Optik Coroco bronze 











































































extravagant und stilvoll 
fuBwarm und elastisch 
robust und pflegeleicht 
Ruckbildung von Eindrucken 


Auchzuredlen Wandgestaltung! 


1 umweltfreundliche Longlife-Versiegelung/ 
Thermocor® Beschichtung (mehrere Schichten) 

2 2,5 mm Leder-Auflage 

3 6,8 mm HDF-Holzfaserplatte 

2 

4 1,2 mm starker Korkgegenzug 


Die LEDERFLOOFT-Fliesen sind ohne 
HDF-Platte (Nr.3) und Korkgegenzug 
(Nr. 4). Der weitere Aufbau nach oben 
hin ist gleich zum Klickboden. 



LederFloor - Der natiirliche und robuste Boden 

Der Werkstoff Leder steht wohl wie kein anderes Naturmaterial fur ein elegantes, edles und 
ausdrucksstarkes Wohnambiente. Mit unserem LEDERFLOOR® legen wir Ihnen diesen 
exklusiven Charakter auch zu FuBenl. 

Die Oberflache des LEDERFLOOR® fuhlt sich warm an und bietet durch seine Elastizitat ein 
angenehmes Gehgefuhl. Dabei ist der Boden robust und dennoch pflegeleicht. 

Gekront werden diese Vorzuge vom dezenten, unverwechselbaren Duft des Leders im 
Wohnraum. 

Ob schlichte Pragungen Oder markante Strukturen mit lebhaften Farbschattierungen: 

Mit einem LederFloor Bodenbelag konnen Sie Ihre Raume gekonnt in Szene setzen und 
erhalten ein echtes Boden-Unikat, denn jede Diele ist einzigartig. 

Dank dem hochwertigen Oberflachen-Finish und einer Nutzungsklasse 23 im privaten 
Bereich sowie 31 im Gewerbebereich (Longlife supra) ist unser LEDERFLOOR® universell 
einsetzbar. 


LEDERFLOOR® ist erhaltlich als Leder-Fertigparkett mit dem bewahrten 
Uniclic-System und als Leder-Fliese zum direkten Verkleben auf dem 
Untergrund. 

Die Oberflache des Bodens wird aus Leder, Naturlatex, Naturfett und 
Naturgerbstoff hergestellt. Urn Ressourcen und Umwelt zu schonen, 
werden dafur die Reste aus der Echtleder-Produktion verwertet. 
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und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause 
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